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Hỗ trợ 24/7 


Thứ 2 - Chủ Nhật 
Từ 07h - 19h (cả ngày lễ) 


TRANG CHỦ VỆ SINH MÁY LẠNH SỬA MÁY LẠNH THU MUA MÁY LẠNH CŨ LẮP ĐẶT MÁY LẠNH v KINH NGHIỆM HAY 


Vệ sinh máy lạnh huyện Hóc Môn tại nhà 


16 Tháng Bảy, 2020 / By Nguyen Cuong / Dịch vụ TGTDienLanh 


Hóc Môn là một huyện ngoại thành của Hồ Chí Minh nhưng nhu cầu về dịch vụ vệ sinh máy 
lạnh tại nhà huyện Hóc Môn cũng rất cao vì ở đây tập trung dân cư cũng khá đông, mặt khác 


lại có rất nhiều khu công nghiệp và chế xuất. 


Nhu cầu cao nhưng đơn vị vệ sinh máy lạnh uy tín và chuyên nghiệp lại rất ít, hiểu được điều đó Thế 
Giới Thợ Điện Lạnh đã cho ra đời dịch vụ vệ sinh máy lạnh tại nhà huyện Hóc Môn để có thể hỗ trợ 
tốt cho những hộ dân ở đây. 


« _ Dịch vụ vệ sinh máy lạnh tận nhà giá rẻ tại quận Phú Nhuận 
» Vệ sinh máy lạnh quận Tân Bình uy tín, giá rẻ 





Danh mục bài viết =: 
1. Lợi ích của việc vệ sinh máy lạnh thường xuyên 
2. Khi nào bạn cần gọi dịch vụ vệ sinh máy lạnh? 
3. Dịch vụ vệ sinh máy lạnh tại nhà huyện Hóc Môn 





Lợi ích của việc vệ sinh máy lạnh thường xuyên 


Có thể nhu cầu cùng tần suất sử dụng máy lạnh của bạn là rất cao nhưng hiếm khi bạn tự động nhấc 
máy để gọi thợ kỹ thuật hoặc những dịch vụ vệ sinh máy lạnh, cho đến khi nó phát sinh lỗi, gặp vấn đề 


trục trặc đúng không nào? 





dienlanh.. 


Vệ sinh máy lạnh tại nhà huyện Hóc Môn 


Nếu bạn có thói quen hoặc đang có những biểu hiện như chúng tôi vừa nêu thì có thể bạn chưa biết 


được lợi ích tuyệt vời việc vệ sinh máy lạnh. 


» Vệ sinh máy lạnh giúp cho máy lạnh hoạt động trơn tru và hiệu quả hơn. 

s Tăng tuổi thọ sử dụng của máy 

s Tránh được những hư hỏng có thể phát sinh bất thường và thực hiện vệ sinh khắc phục kịp thời 
lỗi. 

s . Có một không gian sống trong lành từ một chiếc máy lạnh sạch sẽ 


» _ Bảo vệ tốt hơn cho gia đình bạn nhờ việc ngăn chặn vi khuẩn có thể sinh sôi nảy nở 





Tìm kiếm... 


DỊCH VỤ 


Vệ sinh máy lạnh 
Sửa chữa máy lạnh 
Di dời máy lạnh 
Thu mua máy lạnh 


Lắp đặt máy lạnh 
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s Tiết kiệm được lượng điện năng tiêu thụ và hơn hết là chỉ phí không đáng có như chỉ phí tiền điện, 


chi phí vệ sinh,... 


Khi nào bạn cần gọi dịch vụ vệ sinh máy lạnh? 


Tầm quan trọng của việc vệ sinh máy lạnh là vô cùng quan trọng vì thế hãy làm theo những khuyến cáo 


của nhà sản xuất hoặc chuyên gia nhé. 


Theo khuyến cáo của chuyên gia thì việc vệ sinh máy lạnh nên được thực hiện định kỳ và thường 


xuyên, tùy thuộc vào từng dòng máy: 


»« Máy lạnh thuộc phạm vi sử dụng gia đình nên được thực hiện bảo trì, vệ sinh định kỳ là 4-6 
tháng/lần 

»« Máy lạnh văn phòng, cơ quan thì việc vệ sinh nên được thực hiện định kỳ tối thiểu là 3 - 4 
tháng/lần 

s« Đối với máy lạnh công nghiệp có tần suất sử dụng cao nên được bảo trì và vệ sinh tối thiểu 1 


lần/tháng. 


Ngoài ra, hãy gọi điện để được tư vấn kỹ hơn nếu máy lạnh nhà bạn đang gặp phải những vấn đề, cũng 
như hiệu suất hoạt động của máy không còn tốt, hoặc máy có thể đang tiêu hao điện năng hơn bình 
thường nhé. Lưu ý nên chọn những dịch vụ uy tín, chuyên nghiệp có thương hiệu cũng như có kinh 


nghiệm. 


Bạn đang tìm giá vệ sinh máy lạnh trong năm 2021 thì hãy click xem ngay để biết thêm chỉ tiết. 


Dịch vụ vệ sinh máy lạnh tại nhà huyện Hóc Môn 


Nếu thấy những lợi ích tuyệt vời từ việc vệ sinh máy lạnh thường xuyên cũng như vệ sinh máy kịp lúc thì 
bạn có thể đang cần một dịch vụ vệ sinh uy tín và chuyên nghiệp tại nhà Hóc Môn như của Thế Giới Thợ 


Điện Lạnh đấy. 


Với sự tin tưởng của khách hàng, Dịch vụ vệ sinh máy lạnh tại nhà Hóc Môn đã tồn tại và ngày càng 


phát triển hơn trong những năm qua, có thể thấy chúng tôi có thể duy trì và phát triển được là do: 


Dịch vụ nhanh chóng có mặt chỉ sau 30 phút 


Nhân viên có tay nghề chuyên nghiệp 


Kiểm tra đúng lỗi báo cáo tình trạng máy trung thực 


Đề xuất phương án cùng với giá vệ sinh trước khi thực hiện việc vệ sinh máy lạnh 


Giá vệ sinh minh bạch, không có tình trạng chặt chém 


Test máy nghiệm thu và bàn giao trước khi thực ra về 


Bảo hành đúng thời gian 


Khắc phục được tất cả những lỗi trên máy lạnh 


Máy lạnh không lạnh, hơi lạnh yếu 


Máy lạnh không hoạt động 


Máy lạnh bị rò rỉ nước 


Máy lạnh không bắt được nguồn 


Máy lạnh không nhận lệnh điều khiển 


Máy lạnh kêu to ù ù khi chạy 
Máy lạnh hư Block 


Máy lạnh thiếu gas mục đồng 


Vệ sinh máy lạnh định kỳ.... 


Bảng giá vệ sinh máy lạnh tại nhà Hóc Môn - Thế Giới Thợ Điện Lạnh 


Vệ sinh Loại máy Đơn vị tính Đơn giá Ghi chú 
Máy lạnh treo ` 
ần 50,000-150,000 
tường 1HP- 2.5HP 
Máy tủ đứng âm 
trần, áp trần 2HP-_ lần 180,000-300,000 


3.5HP 





Máy tủ đứng âm ần 200,000-350,000 
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trần, áp trần 4HP - 


5.5HP 
Sửa chữa Phụ tùng thay thế Đơn vị tính Đơn giá Ghi chú 
Mất nguồn, chập : ' Ta 
$ . lần Không vô điện 350 - 500.000 
nguồn, hở mạch 
Thay tụ quạt dàn ¬ Ặ 
cái Quạt không quay 250 - 350.000 
lạnh 
Dàn lạnh 
Thay mô tơ quạt - ˆ 
cái Quạt không quay 750 - 1tr2 
dàn lạnh 
Sửa chảy nước, _ ` 
cái Dàn lạnh 300 - 350.000 


đọng sương 


Trên đây là bảng giá vệ sinh máy lạnh tại nhà Hóc Môn của Thế Giới Thợ Điện Lạnh mà bạn có 


thể tham khảo, lưu ý giá vệ sinh có thể thay đổi tùy thuộc vào từng loại model và thương hiệu máy vì 


thế hãy liên hệ trực tiếp qua thông tin bên dưới để có thể được tư vấn và báo giá chính xác nhé. 


Các bài viết hay: 


Cách chọn máy lạnh để lắp 
cho phòng khách và phòng 
ngủ 


Tại sao khi lắp máy lạnh mới 
cần hút chân không? 


Máy lạnh cũ hãng nào giá tốt? 
Tư vấn chọn mua máy lạnh cũ 


Leave a Comment 


Nguồn: TGTDienLanh 
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Hướng dẫn cách vệ sinh máy 
lạnh tại nhà 


Có nên lắp cục nóng điều hòa 
trong nhà không? 


Lựa điều hòa như thế nào cho 
phòng ngủ và phòng khách 


Hướng dẫn cách vệ sinh cục 
nóng máy lạnh 


Những nguyên tắc cơ bản khi 
tháo lắp điều hòa để máy vận 
hành tốt 


Hướng dẫn cách chọn giá đỡ 
cục nóng điều hòa đúng chuẩn 


Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu * 


Type here.. 


Name* Email* Website 
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